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PRELIMINARY RESULTS FOR MASSACHUSETTS METHOD 


Sample 

Ventilation 

Puff 

Count 

TPM 

Nic 

Water 

Tar 

CO 

1R5F 

70 

10.6 

6.2 

0.41 

0.48 

5.3 

9.1 

1R5F-HT 

49 

9.5 

11.0 

0.66 

1.33 

9.1 

15.5 

1R5F-T 

2 

7.3 

22.8 

0.86 

8.02 

13.9 

22.7 

1R4F 

31 

13.2 

22.7 

1.46 

3.42 

17.8 

19.4 

1R4F-HF 

18 

12.8 

27.1 

1.54 

5.40 

20.1 

22.3 

1R4F-T 

1 

11.9 

36.8 

1.68 

12.05 

23.0 

26.4 

1R3F 

3 

12.1 

45.9 

2.25 

14.25 

29.4 

26.1 

1R3F-HF 

3 

12.5 

46.5 

2.25 

14.38 

29.9 

26.3 

1R3F-T 

2 

12.5 

50.1 

2.23 

17.77 

30.1 

27.3 

2R1F 

1 

13.8 

56.5 

2.59 

18.52 

35.4 

32.7 

2R1F-HT 

3 

14.0 

54.6 

2.58 

16.77 

35.2 

32.2 

2R1F-T 

3 

14.3 

56.5 

2.52 

19.62 

34.4 

32.2 
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